Ir KAAMERA ROARI | 


b. sędzia grodzki 


przeżywszy lat 41, po długiej a ciężkiej chorobie, zasnął w Panu 22 października 1940 r. 
we Lwowie. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 28 listopada 1941 r. o godzinie rano w kościele 00. Franciszkanów 
w kaplicy Matki Boskiej Bolesnej 


na które zaprasza ż m 
zona z coreczka. 


"HUM ANITAS. S. ST AWO W | A K A Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska 13. 
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